AMENDMENT NO. 1 SEPTEMBER 2018 
TO 
IS 2796 : 2017 MOTOR GASOLINE — SPECIFICATION 


(Sixth Revision) 
[Page 3, clause 5.2.2.1, SI No. a)| — Substitute the following for the existing: 


a) Normal motor gasoline without or with Spercent ethanol blended motor 
gasoline: 


Grade/ Category To be labeled as 
BS IV- Regular (RON 91) BS IV (MG 91) 
BS IV - Premium (RON 95) BS IV (MG 95) 


BS VI - Regular (RON 91) BS VI (MG 91) 
BS VI - Premium (RON 95) BS VI (MG 95) 


[Page 3, clause 5.2.2.1, SI No. b)] — Substitute the following for the existing: 


b) 10 Percent ethanol blended motor gasoline: 


Grade/ Category To be labeled as 
10 percent EBMS BS IV Regular (RON 91) BS IV MG 91 (E10) 
10 percent EBMS BS IV Premium (RON 91) BS IV MG 95 (E10) 


10 percent EBMS BS VI Regular (RON 91) BS VI MG 91 (E10) 
10 percent EBMS BS VI Premium(RON 91) BS VI MG 95 (E10) 


[Page 4, Table 1, SI No. ix), col (5)] — Insert ‘[P 112]/ D 3237” after 
‘IP 224”, 


[Page 13, Annex C, C-8] — Substitute ‘C-7-2’ for ‘E-7-2’. 
[Page 13, Annex C, C-8] — Substitute ‘C-6-3’ for ‘E-6-3’. 


[Page 13, Annex C, C-9] — Substitute ‘C-8’ for ‘E-8’. 
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